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GESTIONE MATRICOLE 


Il gestionale è predisposto per la gestione delle matricole in modo da registrare la consegna di un set di 
matricole e l’utilizzo delle matricole a disposizione al Momento della immatricolazione dei nati. 


Creazione di una consegna matricole: 
Dal menu Prestazioni, cliccare su nuova prestazione > Consegna marche 


— Home Configuratore Stampe List] nità Magazzino Gestione latte 


P_DatiAccantonati 


Si apre la maschera di inserimento: 


RBSEZE Home Configuratore Stampe Liste.’ Prestazioni Sanità —Magazzino Gestionelatte —ModellolV— Invio Dati Report 


i 

@ ®@ HX 

Cer Nuova Copia 

prestazioni prestazione » 

[8 Dati Inviati ® ® DatiAccantonati ® "@' Crea prestazione Co. 

TTECZES 

Tipo Assistenza Anagrafe Servizio Consegna Marche 
Sottoscrittore __ Produttore [Data sottoscrizione [21072016] 


Data {02/09/2020 


7_Dati consegna marche 


Fornitore t___>h Proprietario 

Consegna APA Marca elettronica 

Colore Rosa Salmone per iscritti LG Ù Specie Bovini/Bufalini 

Danumeo  P_________________L A numero tr 


Dati sottoscrizione: non modificabili 
Dati prestazione: inserire la data di consegna marche. Il sistema propone la data in base alla 
personalizzazione impostata dall’allevatore nel menu Eventi delle Opzioni del programma!. 
Dati consegna marche: 
Fornitore selezionare in base alla lista (cliccare sulla lente) 


Proprietario precompilato — nome proprietario + codice ASL (ATTENZIONE: nelle 
aziende con più proprietari selezionare quello corretto) 

Consegna APA indicare se il servizio è fornito dall’ufficio periferico 

Marca elettronica Indicare se le matricole sono con microchip 


1 Vedi Man012 - PERSONALIZZAZIONE DI SIALLEVA 
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Specie viene precompilata quella corrispondente all'unità produttiva su cui si 
sta lavorando. Cliccando su nome della specie si può cambiare (Tutti — 
Bovini/Bufalini — Ovini/Caprini) 
Colore Selezionare in base al colore effettivo delle marche auricolari: 
Rosa salmone per iscritti LG - Gialle 
Da numero — A numero — Inserire il primo e l’ultimo codice delle matricole acquistate. Il sistema 
crea una lista di singole matricole consecutive dalla prima all'ultima 
segnalata nella maschera, quindi l'allevatore deve essere in possesso di 
tutte i codicii compresi tra il primo e l’ultimo. Se per qualsiasi motivo 
mancano delle matricole, si deve procedere a più inserimenti. 
AI momento del salvataggio il sistema verifica se alcune matricole sono state già utilizzate o se le matricole 
sono state già assegnate ad altre aziende iscritte al sistema. In questi due casi il salvataggio non è 
consentito 


Errore Informazione 


La Marca risulta assegnata ad un'altra Azienda Operazione effettuata 


Una delle marche dichiarate è già presente nel sistema 


Una volta effettuato il salvataggio delle matricole l’utente le può utilizzare al momento delle 
immatricolazioni. 


Evento immatricolazione 
L’immatricolazione può essere effettuata attraverso l'evento identificazione univoca dei non immatricolati. 


MIBISIE Home Configuratore Stampe Liste Prestazioni | Sanità - Magazzino Gestione late -— ModelllV invio Dati Report 


4 ds è Rd è D % 


Nuevo Soggetti | Ricerca | Parametri — Cerca Nuovo | Calendario -ANAFI | Stampe Grafici 
cento » " so dal = gruppo gruppo . meticci » |. allevamento » 


Totale elementi 2/386 


In accrescimento 1 - 0,26% 


Maschi 1 - 0,26% = 
Rit _—_—_—r _____—t—___.—+<P6€P_-__-_t_+_€-€-6€<+t€_+—€+__e€6__&&É_É--&&—x=xTT__—_—é€_____“SSOS i 


© Nonimmatricolati 
O inparcheggio 
O Femmina 

O Maschio 

O Giovane 
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Richiamando la scheda del soggetto non immatricolato e procedendo all'evento Identificazione Univoca 


NEI PCI 


Movimento Salva Nuovo Stampe 
o] modelleiV | soggetto + 


Identificazione Univoca | 


02/06/2020 0 Spostamento in Entrata Nato in stalla - (MadF. CA000011104016) 
02/06/2020 0 Acquisizione di Propnetà 1 
02/06/2020 0 Nascita Ù 


— Home Configuratore Stampe Liste’Prestazioni 1Sanità Magazzino Gestionelatte —ModelloV Invio Dati Report 


GHAXL E % 4  % è E] 4 £ (= 


20 
Nuovo Salva Accantona Cancella Copia Soggetti | Ricerca Parametri Cerca Nuovo Calendario. A.NA.FI. Stampe Grafici Lavori Documenti 
evento » 5 ci 


soggetti | aziendali | gruppo gruppo meticci » | allevamento » |. giornalieri 


Pa ment 


P DatiAccantonati ® @& Repon ® T di DI "P Crea evento IDU X 


Soggetti (1) { - (Mo621 - m 5-00 308 


Data evento (02/09/2020 |[FS] Data rilevazione [02/09/2020 fs) 

Tipo identificazione Marca O Ritiro Cedola Nessuno “] 
Tipo applicazione | Applicata O Data compilazione JE3) 

Identificazione Data ritiro [ vessuna_ [fs] 

Sostituzione Data sta [3] 

Controllore 


Se digitando parte della matricola non si dovesse aprire il menu a tendina con tutte le matricole disponibili, 
si deve effettuare l'aggiornamento cliccando sull'icona aggiorna accanto al campo No Feto (EI 
Identificazione, fare attenzione anche al tipo di matricola, se elettronica o non elettronica 

indicato vicino all’icona, per modificate il tipo e sufficiente cliccare sul nome. 


L’immatricolazione si può fare direttamente al momento della registrazione del parto. Anche in questo caso 
si possono scegliere le matricole assegnate all'azienda. Se il menu a tendina fosse vuoto si deve procedere 
all’aggiornamento cliccando sull'icona accanto al campo matricola. 


Soggetti (1) 60621 > »55-2  -|\300 

sn —_ - 

Data evento foz;09/2020 |a} Data rilevazione (02/09/2020 |) 

Allattamento Patologia puerperale 

Dati fecondazione | 27/08/2019-FEA-(02) EPIC - CA0000 » |((Y Difficoltà parto Non segnalato dall'Allevatore 
Nuovo numero aziendale 0621 Insediamento Si ARL 
N uni Femmine] 17 Maschi 10 (Nati morti Femmine! 0% Maschi 07 
Malformati IO: 

7__Figli 

Femmina | Maschio 

Morto O Razza 

Re remi Tipo Pesatura O 

Destinazione Vita “] Presentazione [ 


v_ Identificazione 


] < | No Elettroni: Data immatricolazione cia] 
ITO54990269850 Te 

[T054990269851 
1T054990269852 
IT054990269853 
IT054990269854 
IT054990269855 
IT054990269856 


Data compilazione 
FE 


Tipo malformazione (1) 


IT054990269857 to ta 

Î ne (2) 

1°) 1705490269858 E nia 
1T054990269859 Tipo malformazione (3) | 


IT054990269860 
BI [7054990269861 
IT054990269862 


Esito Diagnosi 


1T054990269863 
1T054990269864 
1T054990269865 
[T054990269866 
IT054990269867 


ITO54990269868 le) 
@ Caricamento matricole aziendali completato con successo 


La licenza d'uso è scaduta | 
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Ricerca di una consegna matricole: 
Cliccando su Cerca prestazione il sistema carica le prestazioni registrate. 


ced Home Configuratore Stampe Liste. Prestazioni Sanità —Magazzino Gestione latte _—ModellolV Invio Dati Report 


Nuova 
prestazione » 


Dati Accantonati ® 


Famiglia “| Tipo “| Dadata | : _]6a] A data irta] 9 


Tipo 

CF Bovini da Latte AT42UF | Chiusura della prestazione 
15/06/2020 (CF Bovini da Latte AT42UF Chiusura della prestazione 
19/05/2020 (CF Bovini da Latte AT42UF Estrazione mensile per GAIA/Puma-GAIA 
21/04/2020 (CF Bovini da Latte AT42UF Chiusura della prestazione 
18/02/2020 CF Bovini da Latte AT42UF Estrazione mensile per GAIA/Puma-GAIA 
16/01/2020 (CF Bovini da Latte AT42UF Chiusura della prestazione 
11/12/2019 Consegna Marche 
10/12/2019 CF Bovini da Latte AT42UF Chiusura della prestazione 
15/11/2019 (CF Bovini da Latte AT42UF Chiusura della prestazione 
16/10/2019 CF Bovini da Latte AT42UF Chiusura della prestazione 
26/09/2019 Libro Genealogico Frisona 
17/09/2019 CF Bovini da Latte AT42UF Chiusura della prestazione 
15/07/2019 Consegna Marche 
12/07/2019 CF Bovini da Latte AT42UF Chiusura della prestazione 
17/06/2019 CF Bovini da Latte AT42UF Chiusura della prestazione 
15/05/2019 (CF Bovini da Latte AT42UF Chiusura della prestazione 


Cliccando due volte sulla riga si apre la finestra della registrazione dell’evento. 


E Home Configuratore Stampe Liste’Prestazioni Sanità —1Magazzino 1Gestionelatte’ModellolV’Invio Dati Report 


@ @ HxL 


Cerca Nuova Cancella Copia 
prestazioni prestazione v 


gi Home  [P$ patilnviati ®  ® DatiAccantonati A Crea prestazione Co. ® % ‘YO + Prestazioni È Modifica prestazione... 


Tipo Assistenza Anagrafe Servizio Consegna Marche 


Sottoscrittore Produttore {Data sottoscrizione [0022006 _[[î} 


Data (rr ]GR] 
Fornitore AniTec sir. (SS Proprietario È (CA 

Consegna APA v Marca elettronica 

Colore Rosa Salmone per iscritti LG Specie Bovini/Bufalini 

Da numero TOS 1352 A numero ITOS 451 


L’evento può essere copiato o cancellato. 


Copia: apre una nuova maschera Crea prestazione dove si possono fare modifiche per poi salvare il nuovo 


BRIAZII Home Configuratore Stampe Liste Prestazioni | Sanità "Magazzino Gestionelatte —ModellolV Invio Dati —Report 
Cerca Nuova Salva Copia 
prestazioni prestazione » 


@ Home È Mi Dati Inviati ® @ DatiAccantonati ® @ Crea prestazione Co... x TO»: Prestazioni ® Modifica prestazione. Crea prestazione Co.. © 


Tipo Assistenza Anagrafe Servizio Consegna Marche 
| | Produttore [Data sottoscrizione (03/0/2006 13) 
| Data [112/2019 |a} 
Fornitore AniTec sur, (©) Proprietario CAN 
Consegna APA__ WI Marca elettronica 
Colore Rosa Salmone per iscritti LG & Specie Bovini/Bufalini 
Da numero ITOt ....__4352 A numero ITOS MSI 


Cancella: il sistema cancella l'acquisizione di tutte le matricole incluse nella sequenza. 
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La stampa Marche assegnabili indica le matricole ancora da utilizzare. 


Bea Home Configuratore | Stampe | Liste Prestazioni Sanità Mac 


L + A, 


Categorie | Zootecniche Parametri 
” aziendali » zootecnici aziendali 


= +, |Analisi latte 
° Eribonoetnal 
* Bia Data ultimo Controllo Funzionale: 10/07/2020 


Totale elementi 384/3€ %. Figli Di Toro pei 
x) | nici aziendali Marche assegnabili 
=, Lista memo 
‘, [Lista soggetti CUUA :( 
<, Numeri aziendali liberi Tipo marca Data consegna Marca . Data —-— Specie 
<. RIEO1-Riepilogo Entrate inut. marca elettr. 
> | Riepilogo UBA Rosa Salmone per iscritti LG 16/11/2016 ITOS {191 Bovini-Bufali 
» | Situazione generale aziendale PERE ii n 

ee (E; Penne PA Rosa Salmone per iscritti LG 16/11/2016 ITOS 1192 Bovini-Bufali 

Misc ix 3 niet Rosa Salmone per iscritti LG 16/11/2016 ITOS 4193 Bovini-Bufali 
d soggetti Cross 
U.S; ea Rosa Salmone per iscritti LG | 16/11/2016. ITOS 1194 Bovini-Bufali 
> | Soggetti valutati azienda 
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